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Warszawa, dnia 11 maja 2021 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


DRE.WRC.4210.10.2021.1262.XVIIIzm.ARy 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 
PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


złożonego w dniu 7 kwietnia 2021 r. (znak: 2021-PGE-W-WAW-CEN-DZ-47), w sprawie 
zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Oddziału Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2020r., 
nr  DRE.WRC.4210.19.5.2020.1330.XVIILARY, w części dotyczącej działania Oddziału 
Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 


postanawiam 


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę 
taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 


Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła dla Oddziału Elektrociepłownia w Gorzowie 
Wielkopolskim, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: 
Prezes URE) z dnia 6 października 2020 r., Nr DRE.WRC.4210.19.5.2020.1330.XVIILARY, na okres 
1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


W dniu 7 kwietnia 2021 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy 
dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen ciepła, cen za zamówioną moc cieplną oraz 
cena nośnika ciepła ze źródła zlokalizowanego w Gorzowie Wielkopolskim wyposażonego 
w jednostkę kogeneracji, tj. ze źródła o nazwie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 
w Gorzowie Wielkopolskim, które w obecnie stosowanej taryfie zostały ustalone metodą 
uproszczoną, na podstawie $ 13 rozporządzenia Ministra Klimatu zdnia 7 kwietnia 2020 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym". 


W uzasadnieniu wniosku powołano się na przepisy $ 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, zgodnie 
z którymi przedsiębiorstwo energetyczne, w odniesieniu do źródeł, o których mowa w $ 13 ust. 1, 
może wystąpić o zmianę taryfy przed upływem okresu, o którym mowa w §13 ust. 10, jeżeli 
w trakcie tego okresu ogłoszone zostaną średnie ceny sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 


ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy. 
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W związku z opublikowaniem „Informacji Prezesa URE nr 18/2021 z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących 
jednostkami kogeneracyjnymi w roku 2020”, zaistniała przesłanka do zmiany ww. taryfy dla ciepła 
Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 6 października 2020r., 
nr DRE.WRC.4210.19.5.2020.1330.XVIILARY dla źródła, w którym ciepło jest wytwarzane 
w jednostce kogeneracji, dla którego jest stosowany uproszczony sposób kalkulacji cen, tj. dla źródła 


o nazwie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. 


Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy 
okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 479% pkt 1 i art. 47947 
$ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., 
poz.1575 ze zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek 
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 4794 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 
1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.). Opłatę uiszcza się na konto bankowe 
Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 
może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów Tytułu IV - 
Zwolnienie od kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o 
przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do 
przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego). 
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. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę 
taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
/-/ 
Adam Dobrowolski 
Dyrektor Departamentu 
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 
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PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. 
ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W GORZOWIE 
WIELKOPOLSKIM 


NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 
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W taryfie dla ciepła PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 
zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2020 r. znak 
DRE.WRC.4210.19.5.2020.1330.XVIILLARy 


wprowadza się następujące zmiany: 


W części IV taryfy ..Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” w dziale A „Ceny i stawki opłat” pkt.2 


„przedsiębiorstwo energetyczne” w „rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania” grupa 


taryfowa Al; A2; A3; A4; D1; D2 otrzymuje brzmienie: 


Grupa odbiorców 
Ai EDS DA 
| netto | netto | 
B c 


1 i zamówioną: moć 100 990,19 | 100 990,19 | 100990,19 | 100 990,19 | 158 481,99 | 164 481,59 
8415,85] 8415,85] 8415,85] 8415,85] 13206,83| 13706,80 
zamówioną moc cieplną 


a ferace |a| mej ma 
a |cemnoiocem || ae] 24 


Signed by / 
Podpisano przez: 


Arkadiusz 
Szymański 


Date / Data: 2021- 
04-07 15:04 


że ARESE, , 
UNZĘDU FEGUŁACJI ENERGETYKI 
Za poważnienia 
DYREKTOR 
AF PARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ 
R 


m Dotrowols 


